PARTS LIST 



Pepsi-Cola High Visibility Vender Parts 

For HT2 Venders Produced Beginning Production Run 6730BZ 
For HT3 Venders Produced Beginning Production Run 6757DZ 
For HT3 Tier 1 Energy Star Venders Produced Beginning Production Run 6978CC 




Manufactured by 

IDixie-Narco, Inc. 



NA = Not Applicable 1 
Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 

MAIN DOOR PARTS (EXTERIOR) 



IT CM 
1 1 tlvl 


DADT nCCPDIDTIHM 

r An 1 UtoUnlrllUN 




1 


Main Door Assembly 
Pepsi 


631,054,00x.x3 


631,004,40x.x3 


631,050,00x.x3 


631,052,40x.x3 




iviain uoor MssemDiy 
Mtn. Dew 


631, 059,1 0x.x3 


NA 


631,054,70x.x3 


631,052,30x.x3 


2 


uoor vveia Mssemoiy 
Pepsi 


631, 054,1 0X.03 


631,004,20x.x3 


631, 050,1 0x.x3 


631,052,50x.x3 




Door Weld Assembly 
Mtn. Dew 


631, 062,1 0x.x3 


NA 


631,054,80x.x3 


631,055,50x.x3 


Q A 

oA 


Top Panel Cap Pepsi 


801 ,814,99x.x1 


631 ,001 ,23x.x3 


801 ,814,63x.x1 


631 ,050,55x.x3 




Top Panel Cap Mtn. 
Dew 


801,815,07x.x1 


NA 


801,814,82x.x1 


801,814,82x.x1 


3B 


Bottom Panel Cap 
Pepsi 


801,815,01x.x1 


631,002,23x.x1 


801,814,75x.x1 


801,814,76x.x1 




Bottom Panel Cap Mtn. 
Dew 


801,815,09x.x1 


NA 


801,814,84x.x1 


801,814,84x.x1 


4 


Lower Side Trim Pepsi 


631,050,55x.x3 


631,000,56x.x3 


801,814,57x.x1 


801,814,57x.x1 




Lower Side Trim Mtn. 
Dew 


631 ,050,58x.x3 


NA 


631 ,050,53x.x1 


631 ,050,53x.x3 


5 


Upper Side Trim Pepsi 


631,050,55x.x3 


631,000,57x.x3 


801,814,61x.x1 


801,814,61x.x1 




Upper Side Trim Mtn. 
Dew 


631,050,56x.x3 


NA 


631 ,050,51 x.xl 


631, 050,51 x.x3 


/™> 

D 


Top Cap Pepsi 


801,815,03x.x1 


801,813,40x.x1 


801,814,64x.x1 


801,814,54x.x1 




Top Cap Mtn. Dew 


801,815,12x.x1 


NA 


801,814,86x.x1 


801,814,86x.x1 


7 


Bottom Cap Pepsi 


801,815,05x.x1 


801,813,50x.x1 


801,814,65x.x1 


801,814,75x.x1 




Bottom Cap Mtn. Dew 


801,815,14x.x1 


NA 


801,814,88x.x1 


801,814,88x.x1 


8 


Spacer Port Trim 


801,815,22x.x1 


801,814,08x.x1 


801,814,08x.x1 


801,814,08x.x1 


y 


Top Column Cover 


801,814,13x.x1 


801,814,13x.x1 


801,814,13x.x1 


801,814,13x.x1 


1 


Center Column Cover 


801,813,70x.x1 


801,813,70x.x1 


801,813,70x.x1 


801,813,16x.x1 


1 1 


Bottom Column Cover 


801,813,30x.x1 


801,813,30x.x1 


801,813,30x.x1 


801,813,30x.x1 


1 2 


Coin Return Button 


801,814,22x.x1 


801,814,22x.x1 


801,814,22x.x1 


801,814,22x.x1 


13 


Top End Cap, Right 


N/A 


801,814,14x.x1 


NA 


N/A 


14 


Top End Cap, Left 


N/A 


801,814,18x.x1 


NA 


N/A 


15 


Select Button 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


16 


Pepsi Medallion 


803,864,94x.x1 


801,813,33x.x1 


803,864,94x.x1 


803,864,94x.x1 


16 


Aquafina Medallion 


803,865,02x.x1 


803,865,02x.x1 


803,865,02x.x1 


803,865,02x.x1 


16 


Mountain uew 
Medallion 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


1 OA 


Cinn l_|\/\/ l~Tr\r\\ Donni 

oign, nvv ( i opj repsi 


805,032,63x.x1 


805,030, 16x.x1 


805,031 ,33x.x1 


805,032,66x.x1 




Ci/~ir» U\/\/ (~Tr\r\\ l\/l+r» 

oign, nvv ( i opj iviin. 
Dew 


805,032,74x.x1 


NA 


805,031, 44x.x1 


805,031, 45x.x1 


16B 


Sign, HVV (Bottom) 
Pepsi 


805,032,46x.x1 


805,030,1 7x.x1 


805,031, 34x.x1 


805,031, 34x.x1 




Sign, HVV (Bottom) 
Mtn. Dew 


805,032,75x.x1 


NA 


805,031, 46x.x1 


805,031, 46x.x1 


17 


Vandal Panel Pepsi 


631,050,89x.x3 


165,150,33x.x3 


165,150,33x.x3 


631, 050,91 x.x3 




Vandal Panel Mtn. Dew 


631,050,38x.x3 


631,050,38x.x3 


631,050,38x.x3 


631,050,43x.x3 


18 


Validator Filler Plate 
(specify color) 


360,050,72x.x3 


360,050,72x.x3 


360,050,72x.x3 


360,050,72x.x3 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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MAIN DOOR INTERIOR (A) 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



MAIN DOOR INTERIOR (A) 



ITEM 


PART DESCRIPTION 


HT3 (276 E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


1 


Rain Guard Pepsi 


631,051,16x.x3 


164,151, 14x.x3 


164,1 51, 14x.x3 


164,1 51, 14x.x3 


Rain Guard Mtn. Dew 


631,062,60x.x3 


NA 


631,050,39x.x3 


631,050,39x.x3 


2 


Cash Box 


631,000,69x.x3 


631 ,000,69x.x3 


631, 052,1 0x.x3 


631, 052,1 0x.x3 


2a 


Vault Enclosure 


NA 


631,005,30x.x3 


NA 


NA 


2b 


Cash Box Mount Weld Assy. 


631,051,10x.x3 


NA 


631,051,10x.x3 


631,051,10x.x3 


3 


Protective Plate, Door - Blue 


631,050,89x.x3 


165,150,33x.x3 


165,150,33x.x3 


631, 050,91 x.x3 




Protective Plate, Door - Green 


631,050,38x.x3 


631,050,38x.x3 


631,050,38x.x3 


631,050,43x.x3 


4 


Delivery Port 


801,810,02x.x1 


801,810,02x.x1 


801,810,02x.x1 


801,810,02x.x1 


4a 


Closure Strip 


609,050,1 4x.x3 


609,050,1 4x.x3 


609,050,1 4x.x3 


609,050,1 4x.x3 


5 


Lamp Bracket Support 


631,050,04x.x3 


631,001,26x.x3 


631,001,26x.x3 


631,001,26x.x3 


6 


Protective Edge 


801,814,28x.x1 


801,814,28x.x1 


801,814,28x.x1 


801,814,28x.x1 


7 


Lamp, T8,2' F1 7T8/TL865 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


8 


Lamp, T8,4' F32T8/TL865 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


9 


Drain Hose 


801,904,03x.x1 


801,904,03x.x1 


801,904,03x.x1 


801,904,03x.x1 


10 


Ballast T8 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 


11 


L Profile Gasket 


803,601, 11x.x1 


903,600,54x.x1 


903,600,54x.x1 


903,600,54x.x1 


12 


Door Stop Bracket 


592,051, 19x.x3 


592,051, 19x.x3 


592,051, 19x.x3 


592,051, 19x.x3 


13A 


W/A Port Support 


NA 


631,050,70x.x3 


631,050,70x.x3 


631,050,70x.x3 


13B 


Assy. Port Support Left 


631,050,80x.x3 


NA 


NA 


NA 


13C 


Port Support Right 


631,050,07x.x3 


NA 


NA 


NA 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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MAIN DOOR INTERIOR (B) 





NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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MAIN DOOR INTERIOR (B) 



ITEM 


PART DESCRIPTION 


HT3 (276 E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


13 


Coin Return Bracket 


631, 050,1 8x.x3 


631,001,39x.x3 


631, 050,1 8x.x3 


631, 050,1 8x.x3 


14 


Coin Return Rocker 


631, 050,1 7x.x3 


631,001,38x.x3 


631, 050,1 7x.x3 


631, 050,1 7x.x3 


15 


Roller Pin 


900,502,1 9x.x1 


900,502,1 9x.x1 


900,502,1 9x.x1 


900,502,1 9x.x1 


16 


Roller Pin Retainer 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 


17 


Coin Return Spring 


901,700,63x.x1 


901,700,63x.x1 


901,700,63x.x1 


901,700,63x.x1 


18A 


Top Coin Chute Assembly (HT2 only) 


NA 


631,005,60x.x3 


NA 


NA 


18B 


Coin Insert Chute Cover (HT3 only) 


801,814,39x.x1 


NA 


801,814,39x.x1 


801,814,39x.x1 


18C 


Coin Insert Chute (HT3 only) 


801,814,40x.x1 


NA 


801,814,40x.x1 


801,814,40x.x1 


19A 


Coin Discharge Ramp - Blue 


801,814,35x.x1 


631,001,34x.x3 


801,814,35x.x1 


801,814,35x.x1 


19B 


Coin Discharge Ramp - Green 


801,814,91x.x1 


NA 


801,814,91x.x1 


801,814,91x.x1 


20A 


Lower Coin Chute - Blue 


801,814,36x.x1 


631,001,36x.x3 


801,814,36x.x1 


801,814,36x.x1 


20B 


Lower Coin Chute - Green 


801,815,35x.x1 


NA 


801,815,35x.x1 


801,815,35x.x1 


21 


Coin Mech Mounting Plate 


631,050,13x.x1 


631,001,22x.x3 


631,050,13x.x1 


631,050,13x.x1 


22 


Carriage Bolt, V* 20 x 1 / 2 


900,201, 45x.x1 


900,201, 45x.x1 


900,201, 45x.x1 


900,201, 45x.x1 


23 


Keps nut Va 20 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


24 


Gasket, 1/8 x 1/8x36 


801,814,27x.x1 


801,814,27x.x1 


801,814,27x.x1 


801,814,27x.x1 


25 


Screw, 8-18x1/2 SD Phil Pan 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


26 


Screw, 8-32x1/4 Phil Pan 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


27 


Keps Nut 8-32 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


28 


Deflector, Coin - (Metal) 


NA 


631,001,44x.x3 


NA 


NA 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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SELECT PANEL 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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SELECT PANEL 



ITEM 


PART DESCRIPTION 


HT3 (276E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


1 


Select Panel Assy., Right (shown) Pepsi 


631,056,80x.x3 


631,004,20x.x3 


631,051,60x.x3 


631,051,60x.x3 




Select Panel Assy., Right (shown) Mtn. Dew 


631,002,20x.x3 


NA 


631,054,90x.x3 


631,054,90x.x3 


2 


Select Panel Assy., Left (not shown) Pepsi 


631,056,50x.x3 


631,005,40x.x3 


631,051,70x.x3 


631 ,051 ,70x.x3 




Select Panel Assy., Left (not shown) Mtn. Dew 


631,062,40x.x3 


NA 


631, 055,1 0x.x3 


631, 055,1 0x.x3 


3 


Upper Switch/Button Bracket 


631,050,64x.x3 


631,001,29x.x3 


631, 050,1 6x.x3 


631, 050,1 6x.x3 


4 


Lower Switch/Button Bracket 


NA 


631,001,31x.x3 


NA 


NA 


5 


Stud Select Panel Assembly, Left Pepsi 


631,056,50x.x3 


631, 005,1 0x.x3 


631,051,90x.x3 


631,051,90x.x3 




Stud Select Panel Assembly, Left Mtn. Dew 


631,062,50x.x3 


NA 


631,055,20x.x3 


631,055,20x.x3 


6 


Stud Select Panel Assembly, Right Pepsi 


631,056,90x.x3 


631,004,60x.x3 


631,051,80x.x3 


631,051,80x.x3 




Stud Select Panel Assembly, Right Mtn. Dew 


631,062,30x.x3 


NA 


631,055,00x.x3 


631,055,00x.x3 


7 


Select Switch 


804,1 01 ,08x.x1 


804,1 01 ,08x.x1 


804,1 01 ,08x.x1 


804,1 01 ,08x.x1 


8 


Select Button 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


801,814,01x.x1 


9 


Sold out Light 


804,700,75x.x1 


804,700,75x.x1 


804,700,75x.x1 


804,700,75x.x1 


10 


Sold out Light Mount 


801,814,15x.x1 


801,814,15x.x1 


801,814,15x.x1 


801,814,15x.x1 


11 


Button Return Spring 


801,306,04x.x1 


801,306,04x.x1 


801,306,04x.x1 


801,306,04x.x1 


12 


Philpan Sems Screw 6-32 x 1 


800,303,35x.x1 


800,303,35x.x1 


800,303,35x.x1 


800,303,35x.x1 


13A 


Gasket, 1/4 x .154 x 13 


NA 


801,814,25x.x1 


801,814,25x.x1 


801,814,25x.x1 


13B 


Gasket 1 / 4 x. 154x6.75 


801,815,39x.x1 


NA 


NA 


NA 


14A 


Gasket, 1/8x 1/8x27 


NA 


801,814,24x.x1 


NA 


NA 


14B 


Gasket 1/8 x 1/8x28.5 


801,815,40x.x1 


NA 


NA 


NA 


15 


Gasket, 1/8 x 1/8 x 13.5 


NA 


801,814,26x.x1 


NA 


NA 


16 


8-32 Keps Nut 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


900,800,50x.x1 


17 


Wire Tie 7 1/2" 


901 ,902,01 x.xl 


901 ,902,01 x.xl 


901, 902,01 x.xl 


901, 902,01 x.xl 


18 


Button Decal 


803,869,25x.x1 


NA 


NA 


NA 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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T8 LIGHTING 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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T8 LIGHTING 



ITEM 


PART DESCRIPTION 


HT3 (276E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


1 


Fluorescent Bulb (F17T8 / TL865) 2' (Not Shown) 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


804,700,77x.x1 


2 


Fluorescent Bulbs (F32T8 / TL865) 4' 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


804,700,76x.x1 


3 


Ballast T8 (Sylvania) 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 


804,400,59x.x1 




Ballast T8 (Advance) 


804,400,61 x.x1 


804,400,61 x.xl 


804,400,61 x.xl 


804,400,61 x.xl 


4 


4 Lamp T8 Lighting Harness 


804,920,27x.x1 


804,91 8,34x.x1 


804,91 8,34x.x1 


804,91 8,34x.x1 


5 


Fluorescent Lamp Boot 


802,001 ,44x.x1 


802,001 ,42x.x1 


802,001 ,44x.x1 


802,001 ,44x.x1 


6 


Top Lampholder T8 Leviton 51 8 


804,91 8,58x.x1 


804,91 8,58x.x1 


804,91 8,58x.x1 


804,91 8,58x.x1 


7 


Bottom Lampholder T8 Leviton 519 


804,91 8,59x.x1 


804,91 8,59x.x1 


804,91 8,59x.x1 


804,91 8,59x.x1 


8 


Bracket Lamp Socket 


631,050,79x.x3 


562,050,04x.x3 


562,050,04x.x3 


562,050,04x.x3 


9 


Bracket Lamp Socket 


631,000,98x.x3 


631,000,98x.x3 


631,000,98x.x3 


631,000,98x.x3 


10 


Ballast Cover 


631,000,99x.x3 


631,000,99x.x3 


631,000,99x.x3 


631,000,99x.x3 


11 


Lamp Bracket Support 


631, 050,61 x.x3 


631,001,26x.x3 


631,001,26x.x3 


631,001,26x.x3 


12 


Choke, Tier 1 Energy Star Venders 


804,91 9,09x.x1 


N/A 


804,91 9,09x.x1 


804,91 9,09x.x1 


13 


Choke Cover, Tier 1 Energy Star Venders 


640,050,08x.x3 


NA 


640,050,08x.x3 


640,050,08x.x3 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



ELECTRONICS COMPONENTS 



ITEM 




1 


Electronic Lock Assembly 


805,202,44x.x1 


805,202,44x.x1 


805,202,44x.x1 


805,202,44x.x1 


2 


Electronic Lock Light Pipe 


801,815,42x.x1 


801,814,19x.x1 


801,814,19x.x1 


801,814,19x.x1 


3 


Machine Controller 


631,053,30x.x3 


804,91 8,1 5x.x1 


631,053,30x.x3 


631,053,30x.x3 


4 


Machine Controller Base 


801 ,306,1 5x.x1 


801,813,45x.x1 


801 ,306,1 5x.x1 


801, 306,1 5x.x1 


5 


Machine Controller Cover 


801 ,306,1 6x.x1 


631,000,68x.x3 


801 ,306,1 6x.x1 


801, 306,1 6x.x1 


6 


Universal Controller 


NA 


804,916,31x.x1 


NA 


NA 


7 


Display (Vacuum Fluorescent) 


804,91 8,69x.x1 


804,91 8,69x.x1 


804,91 8,69x.x1 


804,91 8,69x.x1 


8 


Transformer 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


9 


Machine Controller EPROM 


NA 


804,91 7,61 x.x1 


NA 


NA 


10 


Universal Controller EPROM 


NA 


804,91 6,25x.x1 


NA 


NA 


11 


Fuse 6 Amp (F2) 


804,91 0,93x.x1 


804,91 0,93x.x1 


804,91 0,93x.x1 


804,91 0,93x.x1 


12 


Fuse 1.6 Amp (F1) 


804,800,71 x.x1 


804,800,71 x.x1 


804,800,71 x.x1 


804,800,71 x.x1 


13 


Control Board Assembly HT3 


631,053,30x.x1 


NA 


631,053,30x.x1 


631,053,30x.x1 


14 


HT3 Eprom Control Board 


804,91 9,24x.x1 


NA 


804,91 9,24x.x1 


804,91 9,24x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



INNER DOOR 



ITEM 




1 


Inner Door Assembly 


631,057,50x.x3 


631,004,90x.x3 


631,004,90x.x3 


631,053,70x.x3 


2 


Inner Door Gasket 


801,812,29x.x1 


801,804,06x.x1 


801,804,06x.x1 


801,812,31x.x1 


3 


Discharge Frame Assembly 


801 ,809,1 6x.x1 


801 ,809,1 6x.x1 


801, 809,1 6x.x1 


801 ,809,1 6x.x1 


4 


Discharge Frame Retainer 


801, 809,1 5x.x1 


801, 809,1 5x.x1 


801, 809,1 5x.x1 


801, 809,1 5x.x1 


5 


Pull Knob 


901,501,70x.x1 


901,501,70x.x1 


901,501,70x.x1 


901,501,70x.x1 


6 


Carriage Bolt 1 /4-20x 1 / 4 


900,201 ,23x.x1 


900,201 ,23x.x1 


900,201 ,23x.x1 


900,201 ,23x.x1 


7 


Inner Door Bushing 


801,806,42x.x1 


801,806,42x.x1 


801 ,806,42x.x1 


801,806,42x.x1 


8 


Bushing Retainer 


801,806,43x.x1 


801,806,43x.x1 


801 ,806,43x.x1 


801,806,43x.x1 


9 


Plastic Bearing 


901 ,803,71 x.x1 


901 ,803,71 x.x1 


901 ,803,71 x.xl 


901, 803,71 x.xl 


10 


Top Hinge 


169,053,00x.x3 


169,053,00x.x3 


169,053,00x.x3 


169,053,00x.x3 


11 


Bottom Hinge 


1 69,051, 10x.x3 


1 69,051, 10x.x3 


1 69,051, 10x.x3 


1 69,051, 10x.x3 


12 


Inner Door Lock Kit 


360,01 0,30x.x4 


360,01 0,30x.x4 


360,01 0,30x.x4 


360,01 0,30x.x4 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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HARNESSING 
Dual Board (HT2) 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



HARNESSING 



Dual Board (HT2) 





PART DESCRIPTION 




MACHINE BOARD HARNESS 


1 


Board to board interface harness 

(J3 of machine board to J14 of universal board) 


804,91 7,34x.x1 


2 


Motor Extension Harness, 90 inches 
(P10to bottom of door) 


804,909,29x.x1 


3 


Temp Sensor and Relay Extension Harness 
(P6 and P2 to bottom of door) 


804,91 7,43x.x1 


4 


Cabinet Extension Harness, 80 inches 
(J1 to bottom of door) 


804,91 3,96x.x1 


5 


Board Power Harness 

(J2 to transformer) (includes transformer) 


804,909,80x.x1 


UNIVERSAL CONTROLLER HARNESSES 


6 


Mdb AND Lock Power Harness 
(P9 to lock and MDB peripherals) 


804,91 8,62x.x1 


7 


Harness, Electronic Lock 


804,91 8,28x.x1 


8 


Jumper, Electronic Lock 


804,91 8,66x.x1 


9 


Select Panel Harness 
(P3 to select swtiches) 


804,91 7,31 x.x1 


10 


Sold Out / Ready to Vend Harness 

(P4 and P4A to sold out / ready to vend LED's and switch) 


804,91 8,27x.x1 


11 


DEX Harness 
(P1 to DEX jack) 


804,91 7,32x.x1 


12 


Display Harness (P2 to display board) (Not Shown) 


804,91 8,61 x.xl 


13 


Temp Sensor board 


804,91 7,44x.x1 


14 


Temp Sensor Harness 


804,91 7,41 x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



HARNESSING 
Single Board (HT3) 





NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



HARNESSING 
Single Board (HT3) 



2 


Motor Extension Harness, (see page 61) 


804,91 3,95x.x1 


804,909,29x.x1 


804,909,29x.x1 


2 


Motor Harness (see page 61 ) 


804,91 2,72x.x1 


804,91 2,56x.x1 


804,91 2,56x.x1 


4 


Cabinet Harness (see page 61) 


804,91 2,73x.x1 


804,91 2,57x.x1 


804,91 2,57x.x1 


4 


Cabinet Extension Harness, 80 inches J4 to (see page 61 ) 


804,91 3,96x.x1 


804,91 3,96x.x1 


804,91 3,96x.x1 


5 


Board Power Harness (including transformer) J1 (see page 61) 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


7 


Harness Electronic Lock (see page 61) 


804,91 8,28x.x1 


804,91 8,28x.x1 


804,91 8,28x.x1 


8 


Jumper Electronic Lock (see page 61) 


804,91 8,66x.x1 


804,91 8,66x.x1 


804,91 8,66x.x1 


9A 


Select Switch Harness 1 - 6 (Jumper off common) 


NA 


804,91 9,1 7x.x1 


804,91 9,1 7x.x1 


9B 


Select Switch Harness 7-12 (Jumper off common) 


NA 


804,91 9,1 8x.x1 


804,91 9,1 8x.x1 


9C 


Select Switch Common Harness (P4 to select switches) 


804,91 9,1 6x.x1 


804,91 9,1 6x.x1 


804,91 9,1 6x.x1 


9D 


Select Switch Harness 1 -3 


804,91 9,73x.x1 


NA 


NA 


9E 


Select Switch Harness 4-6 


804,91 9,74x.x1 


NA 


NA 


11 


66" DEX Harness 


804,907,83x.x1 


804,907,83x.x1 


804,907,83x.x1 


13 


Temp Sensor & Relay Harness 


804,91 9,22x.x1 


804,91 9,22x.x1 


804,91 9,22x.x1 


14 


Display Harness (P3 to display board) (not shown) 


804,91 9,21 x.x1 


804,91 9,21 x.x1 


804,91 9,21 x.x1 


16 


Secondary DEX Harness 


804,91 3,97x.x1 


804,91 3,97x.x1 


804,91 3,97x.x1 


17 


Sold Out Light Kit 


NA 


631,053,50x.x3 


631,053,50x.x3 


1 8 


MDB and Lock Power Harness (P8 & P5 to coin mech & lock) 


OO A OH O H Hw . , -4 

804,91 9,1 9x.x1 


OO /I OH O H Ow » , H 

804,91 9,1 9x.x1 


OO A OH O H 0« „ . , -4 

804,91 9,1 9x.x1 


19 


Power Cord, Detachable 


804,91 7,28x.x1 


804,91 7,28x.x1 


804,91 7,28x.x1 


20 


Main Wiring Harness, Detachable 


804,91 7,26x.x1 


804,91 7,26x.x1 


804,91 7,26x.x1 


21 


T8 Lighting Harness 4 Lamp 


804,202,27x.x1 


804,202,27x.x1 


804,202,27x.x1 


22 


Triteq Lock Battery Back Up Harness 


804,91 8,28x.x1 


804,91 8,28x.x1 


804,91 8,28x.x1 


23 


Triteq Lock Battery Back Up Harness Nut S/4-36 


800,801 ,26x.x1 


800,801 ,26x.x1 


800,801 ,26x.x1 


24 


ECM Evaporator Fan Harness (Energy Star Venders 0197-6978CC 
& higher) 


804,922,37x.x1 


804,922,37x.x1 


804,922,37x.x1 


25 


ECM Evaporator Fan Choke Extension Harness (Energy Star 
Venders 01 97-6978CC & higher) 


804,922,52x.x1 


804,922,52x.x1 


804,922,52x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



CABINET AND VEND MECHANISM 
(SECTION ONE) 




NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



CABINET AND VEND MECHANISM 
(SECTION ONE) 



1 


Vend Motor Cover Assy. 


bl o,U/U,U/X.Xo 


cr\o nvn yiOv v o 

buy,u/ u,4ox.xo 


cr\o nvn yiOv v o 

buy,u/ u,4ox.xo 


cr\o nvn yiOv v o 

buy,u/ u,4ox.xo 


1 A 


Clamp Nylon Cable 3/4 (2) not shown 


QPH QPin CCv vi 

yui ,yuu,oox.xi 


qah nnn cc v v i 

yui ,yuu,oox.xi 


qah nnn cc v v i 

yui ,yuu,oox.xi 


qah nnn cc v v i 

yui ,yuu,oox.xi 


2A 


VGno Motor Assy., vviqg hw 


NA 


609,070,70x.x3 


609,070,70x.x3 


609,070,70x.x3 


PR 


\/pnrl Pain \A/iHp Onh imn C^r&\/ 

VCIIU wCllll, VVIUC wUIUIIIII \J\ Cy 


NA 


Q01 80Q 80y y1 

OU I ,OUi?,OUA.A I 


801 80Q 80y y1 

OU I ,OUi?,OUA.A I 


801 80Q 80y y1 

OU I ,OUs?,OUA.A I 


2C 


Adjustable Cam, Wide Column Red 


NA 


801,809,79x.x1 


801,809,79x.x1 


801,809,79x.x1 


3A 


Vend Motor Assy., Narrow HVV 

^^ICULI Ul llUy 


609,070,90x.x3 


609,070,90x.x3 


609,070,90x.x3 


609,070,90x.x3 


3B 


VpnH P,am Narrow Onliimn Rrnwn 

V CI IU \J Cll II, 1 \l CI 1 1 U VV WVJIU 1 1 1 1 1 1 > 1 U vv 1 1 


801 80fi 18x x1 

UU 1 ,UUU, 1 UA.A 1 


801 80fi 18x x1 

UU 1 ,UUU, 1 UA.A 1 


801 80fi 18x x1 

UU 1 ,UUU, 1 UA.A 1 


801 80fi 18x x1 

UU 1 ,UUU, 1 UA.A 1 


3C 


Adjustable Cam, Narrow Column Brown 


801 ,806,61 x.xl 


801 ,806,61 x.xl 


801 ,806,61 x.xl 


801 ,806,61 x.xl 


4 


Vend Motor Switch Switch Electronic 


804,100,73x.x1 


804,100,73x.x1 


804,100,73x.x1 


804,100,73x.x1 


5 


Vend Motor Switch Insulator 


905,800,33x.x1 


905,800,33x.x1 


905,800,33x.x1 


905,800,33x.x1 


6 


Vend Rotor - Narrow Column 


801,201,56x.x1 


801,201,56x.x1 


801,201,56x.x1 


801,201,56x.x1 


—7 

7 


Vend Oscillator - Wide uolumn 


801 ,201 ,57x.x1 


801 ,201 ,57x.x1 


801 ,201 ,57x.x1 


OAH OA H /— -7. , . , H 

801 ,201 ,57x.x1 


"7 A 

/ A 


Package Retainer - Oscillator 


M A 

NA 


QAH QH"7 Q"7w vl 

oUl ,oU/ ,o/ X.X1 


QrH Qr\7 Q7 V wH 

oUl ,oU/ ,0/ X.Xl 


QAH Qn"7 Q"7w vl 

oUl ,oU/ ,0/ X.Xl 


Q 

o 


Nyimer 

Front Wide Column Only (#8L2-FF) 
Rear All Columns 


NA 

M A 

NA 


901,804,23x.x1 

QHH QnO A 7v vl 

oUl ,oUo,l /X.X1 


901,804,23x.x1 

or\H ono h 7 V vi 
oUl ,oUo,l /X.X1 


901,804,23x.x1 

QAH QnO H 7v vl 

oUl ,oUo,l /X.X1 


Q 


Do/H onH nn Accoinhk/ 

nuu diiu opriny Mbbcriiuiy 


aoo ^oq ooy y1 

OUUjOUvJjUUa.X I 


p.oo roq ooy y1 

OUU,OUvJ,UUX.X I 


p.oo roq ooy y1 

oUUjOUUjUUa.a I 


P.00 ROQ OOy y1 
OUU,OUu,UUX.X I 


10 


Tubes for Rod and Spring Assy. 

Red 

Yellow 

White 

Black 


801,903,23x.x1 
801,903,25x.x1 
801,903,24x.x1 
801,904,04x.x1 


801,903,23x.x1 
801,903,25x.x1 
801,903,24x.x1 
801,904,04x.x1 


801,903,23x.x1 
801,903,25x.x1 
801,903,24x.x1 
801,904,04x.x1 


801,903,23x.x1 
801,903,25x.x1 
801,903,24x.x1 
801,904,04x.x1 


11 


Vend Motor Cover Trim 


801 ,807,85x.x1 


801,807,85x.x1 


801,807,85x.x1 


801,807,85x.x1 


12 


Rear Air Deflector 


801,903,35x.x1 


801,903,29x.x1 


801,903,29x.x1 


801,903,29x.x1 


A6 


Screw, Vend Motor #4-24x3/4 (single 
switch) 


900,300,47xx.1 


900,300,47xx.1 


900,300,47xx.1 


900,300,47xx.1 


A9 


Screw, Phil Pan 8-32x3/8 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



CABINET AND VEND MECHANISM 
(SECTION TWO) 




Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 



CABINET AND VEND MECHANISM 
(SECTION TWO) 




ITEM 


DESCRIPTION 


HT3 (276E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


1 A 


Sold-Out Switch Assy. Electronic (w/ 
gold cross point) - Xenoy 1731 


804,100,75x.x1 


804,100,75x.x1 


804,100,75x.x1 


804,100,75x.x1 


1B 


Sold-Out Paddle 










Standard Emodel (shown) 


432,070, 19x.x3 


432,070,1 9x.x3 


432,070, 19x.x3 


432,070, 19x.x3 


Special Use Only - E-Models 


609,070, 19x.x3 


609,070, 19x.x3 


609,070, 19x.x3 


609,070, 19x.x3 


Narrow - Special Use Only E-Models 


432,070, 17x.x3 


432,070, 17x.x3 


432,070, 17x.x3 


432,070, 17x.x3 


1C 


Sold-Out Paddle Spring 


901 ,700,74x.x1 


901 ,700,74x.x1 


901 ,700,74x.x1 


901 ,700,74x.x1 


2A 


Front, Left Mechanism Support (shown) 


NA 


609,070,22x.x3 


NA 


NA 


2B 


Rear Mechanism Support (shown) 


497,070,01 x.x3 


497,070,01 x.x3 


497,070,01 x.x3 


497,070,01 x.x3 


2C 


Front, Right Mechanism Support (not 
shown) 


NA 


609,070,23x.x3 


NA 


NA 


3A 


Evaporator Fan Motor Assy. 










115V 


609,044,30x.x3 


491 ,000,20x.x3 


609,044,30x.x3 


609,044,30x.x3 


220-240V 


NA 


491,140,40x.x3 


NA 


NA 


120V/60Hz Energy Star 


646,040,40x.x3 


NA 


646,040,40x.x3 


646,040,40x.x3 


3B 


Evaporator Fan Motor 










115V 


804,501, 12x.x1 


609,044,40x.x3 


804,501, 12x.x1 


804,501, 12x.x1 


220-240V / 50 Hz 


609,044,60x.x3 


609,044,60x.x3 


609,044,60x.x3 


609,044,60x.x3 


120V/60Hz Energy Star 


804,501, 28x.x1 


NA 


804,501, 28x.x1 


804,501, 28x.x1 


3C 


Evaporator Fan Motor Bracket 


164,040,08x.x3 


164,040,08x.x3 


164,040,08x.x3 


164,040,08x.x3 


3D 


Evaporator Fan Blade All Styles 
(AD775CW32S or FV775CW30S) 


801,303,27x.x1 


801,303,27x.x1 


801,303,27x.x1 


801,303,27x.x1 


3E 


Evaporator Fan Harness 










Prior to Energy Star 01 97-6978CC 


804,91 4,36x.x1 


804,91 4,35x.x1 


804,91 4,35x.x1 


804,91 4,35x.x1 


Energy Star 01 97-6978CC 


804,922,37x.x1 


NA 


804,922,37x.x1 


804,922,37x.x1 


3F 


Evaporator Fan Choke Extension 
Harness Energy Star 0197-6978CC 


804,922,52x.x1 


NA 


804,922,52x.x1 


804,922,52x.x1 


3G 


Choke Energy Star 0197-6978CC 


804,920,41 x.xl 


NA 


804,920,41 x.xl 


804,920,41 x.xl 


4 


Wire Shield 


61 5,070, 12x.x3 


267,070,37x.x3 


267,070,37x.x3 


267,070,37x.x3 


5A 


Foam Block, EPS 


903,300,77x.x1 


903,300,77x.x1 


903,300,77x.x1 


903,300,77x.x1 


5B 


Hinge Pocket Cover 


1 69,000,1 3x.x3 


1 69,000, 13x.x3 


1 69,000, 13x.x3 


1 69,000, 13x.x3 


6 


Journal 


NA 


176,072,1 1x.x3 


176,072,1 1x.x3 


176,072,1 1x.x3 


7 


Shims 










Flat Shim 3/32" (wide column) Waffle 


NA 


801,812,04x.x1 


801,812,04x.x1 


801,812,04x.x1 


Short Flat Shim 3/32" (wide column) 


NA 


801, 809,81 x.xl 


801 ,809,81 x.xl 


801 ,809,81 x.xl 



NA = Not Applicable 24 
Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 





Can Stop Shim, Right (narrow column) 


805,701, 14x.x1 


805,701, 14x.x1 


805,701, 14x.x1 


805,701, 14x.x1 


Bottle Shim, Right (narrow column) 


805,701, 15x.x1 


805,701, 15x.x1 


805,701, 15x.x1 


805,701, 15x.x1 


Bottle Shim, Right (narrow column) 
Expose Stiffener 


QH1 QHA Qftv v1 

OU I ,oU4,yox.x I 


QH1 QHA Qftv v1 

OU I ,oU4,yox.x I 


QH1 QHA Qftv v1 
OU I ,OU4,yDX.X I 


QH1 QHA Qftv v1 

OU I ,oU4,yox.x I 


Angle Shim (wide column) 


NA 


610,070,06x.x3 


610,070,06x.x3 


610,070,06x.x3 


Angle Shim (narrow column) 


609,01 0,1 0x.x3 


609,01 0,1 0x.x3 


609,01 0,1 0x.x3 


609,01 0,1 0x.x3 


Rotor Shim 330 ml x 4 


801 ,305,21 x.xl 


801 ,305,21 x.xl 


801 ,305,21 x.xl 


801 ,305,21 x.xl 


Shim 330 ml x 4 Can, Narrow Column 


609,070,53x.x3 


609,070,53x.x3 


609,070,53x.x3 


609,070,53x.x3 


Can Stop Shim, 330 ml (3 deep) 


609,070,71 x.x3 


609,070,71 x.x3 


609,070,71x.x3 


609,070,71 x.x3 


Shim 25 cl x 4 Can, Narrow Column 


609,070,56x.x3 


609,070,56x.x3 


609,070,56x.x3 


609,070,56x.x3 


Bottom Shim, Exposed Stiffener 
Extended Lip 


RflQ ("17f~> RRv vQ 
DUy,U/ U,DOX.Xo 


Rf~IQ ("17f~> RRv vQ 
DUy,U/ U,DOX.Xo 


ri~iq r\~7r\ rrv vQ 
ouy,u/ U,DOX.Xo 


RnQ r\~7r\ rrv 
ouy,u/ U,DOX.Xo 


Flat Shim 3/32 Large Product 


801,81 1,05x.x1 


801,81 1,05x.x1 


801,81 1,05x.x1 


801,81 1,05x.x1 


Shim Back 


609,071 ,02x.x3 


609,071 ,02x.x3 


609,071 ,02x.x3 


609,071 ,02x.x3 


Can Stop Shim Long Lip 


609,070,64x.x3 


609,070,64x.x3 


609,070,64x.x3 


609,070,64x.x3 


8 


Nyliner 










Front Wide Column Only (#8L2-FF) 


NA 


901,804,23x.x1 


901,804,23x.x1 


901,804,23x.x1 


Rear All Columns 


801,803,17x.x1 


801,803,17x.x1 


801,803,17x.x1 


801,803,17x.x1 


9 


Chute, Can/Bottle HVV Plastic 


631,057,90x.x3 


609,077,80x.x3 


609,077,80x.x3 


609,077,80x.x3 


9A 


Screw, 8-32x1/2 Sems Phil Pan 


900,303,09x.x1 


900,303,09x.x1 


900,303,09x.x1 


900,303,09x.x1 


9B 


Strip, Poly Foam 34" (under chute) 


803,301, 30x.x1 


803,301, 30x.x1 


803,301, 30x.x1 


803,301, 30x.x1 














A3 


Screw, Phil Pan 10-32x5/16" 


900,301, 83x.x1 


900,301, 83x.x1 


900,301, 83x.x1 


900,301 ,83x.x1 


B5 


Speed Nut (evaporator fan & condenser 
fan) 


900,800,85x.x1 


900,800,85x.x1 


900,800,85x.x1 


900,800,85x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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CABINET AND VEND MECHANISM 
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NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



CABINET AND VEND MECHANISM 
(SECTION THREE) 



ITEM 


DESCRIPTION 


HT3 (276E) 


HT2 (501 E) 


HT3 (501 E) 


HT3 (600E) 


1 


Foam Cabinet Assy. HVV 


631,061,10x.x3 


609,001, 20x.x3 


631,060,40x.x3 


631,060,50x.x3 


2A 


Stack Assy. 










12 oz. Cans 


615,070,00x.x3 


609,071 ,20x.x3 


609,071 ,20x.x3 


610,070,50x.x3 


20 oz. Bottles 


61 5,071 ,30x.x3 


609,071 ,50x.x3 


609,071 ,50x.x3 


610,070,80x.x3 


330 ml Can 4 deep 


609,074,90x.x3 


609,074,40x.x3 


609,074,40x.x3 


61 0,071 ,70x.x3 


2B 


Stack Sub Assy. (Not Shown) 


61 5,071 ,40x.x3 


609,071, 10x.x3 


609,071, 10x.x3 


610,070,40x.x3 


3A 


Rear Spacer Assy. Wide Column 


NA 


498,071 ,30x.x3 


498,071 ,30x.x3 


497,073, 10x.x3 


3B 


Rear Spacer Assy. Narrow Column 


498,071 ,40x.x3 


498,071 ,40x.x3 


498,071 ,40x.x3 


497,073,20x.x3 


3C 


Latch Sprinq 










Wide 


NA 


901,700,88x.x1 


901,700,88x.x1 


901,700,88x.x1 


Marrnw 

1 NCll 1 UVV 


Qf)1 700 RRy *1 

<3\J 1 , / UU,ODA.A 1 


qni 7nn Rfiv yi 


Qni 700 ftfiv y1 


Qfll 7f)n ftfiv y1 


4A 


Plate, Protective LS Ext. Hinge (Specify 

RIiip^ 

DlUt? ) 


594,020, 14x.x3 


609,000,01 x.x3 


594,020, 14x.x3 


594,020,1 7x.x3 


4R 


Plato Prntprti\/p RT Pah f^nprifv RIiip^ 

rlcllt;, rlUlCUllvc n 1 OdU ^0|JCL/liy DlUCy 


1 000 04y 

I UO,UUU,UH-A. AO 


1 000 04y y^ 

I UO,UUU,UH-A. AO 


1 RR 000 04y y^ 

I UO,UUU,UH-A. AO 


1 R4 000 04y y^ 

I UH-,UUU,UH-A. AO 


5 


Environmental Control Kit 


631,004,00x.x4 


631,004,00x.x4 


631,004,00x.x4 


631,004,00x.x4 


5A 


Relay (3) (Environmental Control 
Venders Only) 


804,200,26x.x1 


804,200,26x.x1 


804,200,26x.x1 


804,200,26x.x1 


5B 


Plate Mounting Relay (used on all HVV 
Machines) 


631,000,64x.x3 


631,000,64x.x3 


631,000,64x.x3 


631,000,64x.x3 


Ob 


C\\+r\r fmm\Air\r\\inr\\ /All UTO CPH C\ 

Miter (powernne) (an h i d oui lj 


M A 


QC\A OH "7 QCv vl 

oU4,yi / ,ybx.xi 


M A 


M A 

NA 


5D 


Choke (Used on all HVV Machines) 
(replaces Miter - ou) 


804,91 9,09x.x1 


804,91 9,09x.x1 


804,91 9,09x.x1 


804,91 9,09x.x1 


6A 


Label, Light Relay (Environmental 

wUllllUI V Ul IUUI o Ul i\y ) 


803,860,68x.x1 


803,860,68x.x1 


803,860,68x.x1 


803,860,68x.x1 


6B 


1 ahpl Fan RpIpv ^Fnx/irnnmpntpl 

i_dkjc i , i dii i ici ay y \ — iiviivjiiiiiv^ii icu 

Control Venders Only) 


803,860,69x.x1 


803,860,69x.x1 


803,860,69x.x1 


803,860,69x.x1 


6C 


Label, Compressor Relay 
(Environmental Control Venders Only) 


803,860,70x.x1 


803,860,70x.x1 


803,860,70x.x1 


803,860,70x.x1 


7 


Cabinet Front Stiffener Plate 


596,040,04x.x3 


594,021, 10x.x3 


594,021, 10x.x3 


594,021, 10x.x3 


8 


Trim Access Hole Stiffener 


801,807,10x.x1 


801,807,10x.x1 


801,807,10x.x1 


801,807,10x.x1 


9 


Caterpillar Grommeting 


801,809,93x.x1 


801,809,93x.x1 


801,809,93x.x1 


801,809,93x.x1 


10 


Mullion 


801,806,28x.x1 


801 ,806,21 x.xl 


801,806,23x.x1 


801,806,23x.x1 


11 


Mullion Cover 


801,303,83x.x1 


801,303,83x.x1 


801,303,83x.x1 


801,303,83x.x1 


12 


Kydex Door (not shown) 


801,903,34x.x1 


801,903,34x.x1 


801,903,34x.x1 


801,903,34x.x1 


13 


Choke / Relay Plate Assy. 


631,007,30x.x3 


NA 


631,007,30x.x3 


631,007,30x.x3 


A4 


Screw, Phil Pan 8-18x1/2 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301 ,50x.x1 


A5 


Screw, Phil Pan Swaqe Form #8- 
32x1/4" 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


900,301, 97x.x1 


A9 


Screw, Phil Pan 8-32x3/8 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


A10 


Screw, Machine #6-32x1 1/4" 


900,201, 31 x.xl 


900,201 ,31 x.xl 


900,201, 31 x.xl 


900,201, 31 x.xl 


A14 


Screw, Phil Pan 10-32x1 1/4 


900,301, 81 x.xl 


900,301, 81 x.xl 


900,301, 81 x.xl 


900,301, 81 x.xl 


A16 


Screw, Phil Pan Sems 8-18x1/2" 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


A17 


Screw, Type F 1/4-20x5/8 (Stack Bolts) 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


A19 


Screw, Phil Pan 1 0-32x5/8 


900,901, 51 x.xl 


900,901, 51 x.xl 


900,901, 51 x.xl 


900,901, 51 x.xl 


A21 


Screw, Phil Pan 8-18x1/2 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


A26 


Screw, Phil Pan 8-18x3/4 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


B2 


Keps Nut 1/4"-20 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


C6 


Lockwasher, Shakeproof 5/8" (1 132-00- 
00-0551) 


900,700,89x.x1 


900,700,89x.x1 


900,700,89x.x1 


900,700,89x.x1 


C8 


Washer, Shakeproof (4610-16-01 -0551) 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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E9 


Carriage Bolt 1/4-20x5/8 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


F1 


Pop Rivet, Aluminum 1/4" 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


F5 


Pop Rivet, Steel (Zinc Plated) 1/8" 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


F6 


Pop Rivet, Aluminum 1/8" 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


I lo 

H2 


Tinnerman Clip, Fan Shroud (C5207- 
014-3B) 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


H7 


Hole Plug, Snap In - 1 1/4 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


16 


Clamp, Nylon 5/1 6 Black Heyco 3355 or 
Dennison 10159 


900,901, 79x.x1 


900,901 ,79x.x1 


900,901, 79x.x1 


900,901, 79x.x1 


17 


Clamp, Nylon 1/2" Heyco 3328 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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CABINET INTERIOR 




Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 

CABINET INTERIOR 



ITEM 




1 


Lock Housing 










1A 


Assy. Vertical Recpt Mount 


631,050,45x.x3 


631,050,45x.x3 


631,050,45x.x3 


631,050,45x.x3 


1B 


Plate Assy (Black) 


NA 


801,306,05x.x1 


801,306,05x.x1 


801,306,05x.x1 


1C 


Screw 1/4x20x1 


900,301, 73x.x1 


900,301, 73x.x1 


900,301, 73x.x1 


900,301, 73x.x1 


1D 


Nut 1/4-20 Nylong Insert, Locking 


800,303,48x.x1 


800,303,48x.x1 


800,303,48x.x1 


800,303,48x.x1 


1E 


E-Lock Shim 


NA 


631,000,76x.x3 


631,000,76x.x3 


631,000,76x.x3 


2 


Gate, Wire 


801,401,76x.x1 


801,401,72x.x1 


801,401,72x.x1 


801,401,72x.x1 


3 


Wire Gate Latch Lock & Guide 


801,401,77x.x1 


801,401,77x.x1 


801,401,77x.x1 


801,401,77x.x1 


4 


Wire Gate Bracket Top 


609,070,36x.x3 


609,070,36x.x3 


609,070,36x.x3 


609,070,36x.x3 


5 


Label - Close Gate 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 


6 


Clamp, Nylon Cable 1/2" (Not Shown) 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


7 


Leveling Leg 5/8"-11x2 1/16" 


900,502,49x.x1 


900,502,49x.x1 


900,502,49x.x1 


900,502,49x.x1 


8 


Mounting Bracket, Rear (Not Shown) 


609,070,24x.x3 


609,070,24x.x3 


609,070,24x.x3 


609,070,24x.x3 














A4 


Screw, Phil Pan 8-18x1/2 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 


900,301, 50x.x1 




Screw, Phil Pan Swage Form #8- 
32x1/4" 


onn q7y y1 

jUU,OU I ,£7/ A.A I 


onn q7y y1 

JUU,OU I ,£7/ A.A I 


onn q7y y1 

JUU,OU I A.A I 


onn q7y y1 

JUU,OU I A.A I 


A9 


Screw, Phil Pan 8-32x3/8 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301, 56x.x1 


A10 


Screw, Machine #6-32x1 1/4" 


900,201, 31 x.xl 


900,201, 31 x.xl 


900,201, 31 x.xl 


900,201, 31 x.xl 


A14 


Screw, Phil Pan 10-32x1 1/4 


900,301, 81 x.xl 


900,301, 81 x.xl 


900,301, 81 x.xl 


900,301 ,81 x.x1 


A16 


Screw, Phil Pan Sems 8-18x1/2" 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


900,301, 65x.x1 


A17 


Screw, Type F 1/4-20x5/8 (Stack Bolts) 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


A19 


Screw, Phil Pan 1 0-32x5/8 


900,901, 51 x.xl 


900,901 ,51 x.xl 


900,901, 51 x.xl 


900,901, 51 x.xl 


A21 


Screw, Phil Pan 8-18x1/2 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


900,301, 98x.x1 


A26 


Screw, Phil Pan 8-18x3/4 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


800,303, 15x.x1 


B2 


Keps Nut 1/4"-20 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


900,800,67x.x1 


C6 


Lockwasher, Shakeproof 5/8" (1 132-00- 
00-0551) 


900,700,89x.x1 


r\r\r\ ~7 r\r\ orkw ^,4 

900,700,89x.x1 


900,700,89x.x1 


900,700,89x.x1 


C8 


Washer, Shakeproof (4610-16-01 -0551) 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 


900,700,62x.x1 


E9 


Carriage Bolt 1/4-20x5/8 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


800,303, 19x.x1 


F1 


Pop Rivet, Aluminum 1/4" 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


901,100,43x.x1 


F5 


Pop Rivet, Steel (Zinc Plated) 1/8" 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


901,100,61x.x1 


F6 


Pop Rivet, Aluminum 1/8" 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


901,100,53x.x1 


H2 


Tinnerman Clip, Fan Shroud (C5207- 
014-3B) 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


900,901, 89x.x1 


H7 


Hole Plug, Snap In - 1 1/4 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


801 ,807,01 x.xl 


16 


Clamp, Nylon 5/1 6 Black Heyco 3355 or 
Dennison 10159 


900,901, 79x.x1 


900,901, 79x.x1 


900,901, 79x.x1 


900,901, 79x.x1 


17 


Clamp, Nylon 1/2" Heyco 3328 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901, 80x.x1 


900,901 ,80x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



HINGES AND ROLLER ASSY. 



ITEM 


DESCRIPTION 


HT3 (276E} 

1 1 1 J \£- 1 Utj 


HT2 TSOI E^ 


HT3 T501 E^ 


HT3 TGOOE^ 


1 A 


Rnllpr Mpin Dnnr 
nuiici , ividii i uuui 










All 9tvlp<; 


Q01 RDfi POy y1 

\J\J I ,OUU,^UA.A I 


Q01 ROfi POy y1 

\J\J I ,OUU,^UA.A I 


Q01 ROfi POy y1 


Q01 ROfi POy y1 

v7U I ,OUU,tUA.A I 


I D 


Rnllor Pin 
riuiid rill 










All 9tvlp<; 


Q00 ^OP 1 Qy y1 


Q00 'SOP 1 Qy y1 

vyUU,UU^, I v7A.A I 


Q00 'SOP 1 Qy y1 

v7UU,UU^, I v7A.A I 


Q00 ^OP 1 Qy y1 


2A 


Aqq\/ Ton Hinnp frlrnn in nin^ F-MnHplQ 
AAooy i u|j nil lyc \\Ai up iii p" iy i — iviuucio 










All 9tvlp<; Ppn«;i 


fi^1 OfiP DOy y^ 

UO I ,UU^,UUA.AO 


fiOQ DSI 40y y^ 

UUv7,UU 1 jT-WA.AvJ 


ROQ O'SI 40y y^ 

UUv7,UU 1 jT-UA.AvJ 


ROQ O'SI 40y y^ 

UUv7,UU 1 jtUA.AO 


All 9tvlp<; Mtn Dpw 

/VII OLyiCO 1 VI LI 1 . LyCVV 


fi^1 O'S'S 40y y^ 

UO I jUUUj'tUA.AO 


NA 


fi?1 O'S'S 40y y^ 

UvJ I ,UUU, t tUA.AvJ 


R91 O'S'S 40y y^ 

UO I jUOOj'+UA.AO 


2B 


Ton Hinnp frlrnn in nin^ F-MnHplQ 
i up nn lyc i^ui up hi p" iy ' — iviuucio 










All 9tvlp<; 
/\\ i oiyico 


801 ^04 QPy y1 

OU I ,OU^,vy^A.A I 


801 ^04 QPy y1 


R01 904 QPy y1 

OU I ,OUT^,\7tA.A I 


801 904 QPy y1 

OU I ,JUT^,\7tA.A I 


2C 


Ton Hinnp ^n^ppr 
i up rin iyc opaodi 










All Stvles 


1 69 000 1 5x x3 


1 69 000 1 5x x3 


1 69 000 1 5x x3 


1 69 000 1 5x x3 


2D 


Rparinn SIppvp 










All Stvles 

/in vjiyivxO 


805 300 42x x1 


805 300 42x x1 


805 300 42x x1 


805 300 42x x1 


3A 


Rnttnm Hinnp ^Ipp\/p 

DULLUMI 1 IMIVJC OICCVC 










All Stvles 

/in vjiyivxO 


900 502 64x x1 

v/UU]V/UL,U— A.A 1 


900 502 64x x1 


900 502 64x x1 

v/UU]V/UL,U— A.A 1 


900 502 64x x1 


3B 


Rnttnm Hinnp Pin 










Ppnci 


QDD 'SOP 7Dy y1 

v7UU ,JUL , / UA.A I 


Q00 'SOP 70y y1 

\7UU,JUt, / UA.A I 


Q00 ^OP 70y y1 

vyUUjUU^, / UA.A I 


Q00 ^OP 70y y1 

\7Ul/,JUt, / UA.A I 


?r 
ou 


Q otto m 1— 1 i nno Accu fciKinot 
DULLUlll nil iyt? Moby . OdUIIIUl 










Pone i 


Qf)1 90c 07y y1 

OU I ,OUJ,U / A. A I 


801 904 QOy y1 
OU I ,OUH-,i7UA.A I 


QHI '^O'S 07y y1 

OU I ,OUO,U/ A. A I 


QHI '^O'S 07y y1 

OU I ,OUO,U/ A. A I 


4A 


Dnnr ^tnn PpnQi 

L»UUI OLUp rC|JOl 


fi?1 001 4^y y^ 

UO I ,UU I jT-OA.AvJ 


NA 


fi?1 001 4^y y^ 

UO I ,UU I jtOA.AvJ 


fi?1 001 4?y y^ 

UO I ,UU I jtOA.AO 


Dnnr Stnn Mtn Dpw 


631 050 42x x3 


NA 


631 050 42x x3 


631 050 42x x3 


4B 


Dnnr Stnn Rrarkpt Ppnsi 


592 051 19x x3 


NA 


592 051 19x x3 


592 051 19x x3 


Door Stop Bracket Mtn. Dew 


631, 050,41 x.x3 


NA 


631, 050,41 x.x3 


631, 050,41 x.x3 














A9 


Screw, Phil Pan Swage Form #8-32x3/8" 


900,301, 56x.x1 


900,301 ,56x.x1 


900,301, 56x.x1 


900,301 ,56x.x1 


A15 


Screw, Machine Truss #10-32x1/2" 


900,201, 14x.x1 


900,201, 14x.x1 


900,201, 14x.x1 


900,201, 14x.x1 


A17 


Screw, Self Tapping 1/4-20x5/8" 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 


900,302,01 x.xl 














B2 


Keps Nut, 1/4-20 


900,800, 67x.x1 


900,800, 67x.x1 


900,800, 67x.x1 


900,800, 67x.x1 


B4 


Keps Nut, Top Door Hinge 3/8-16 


900,800,69x.x1 


900,800,69x.x1 


900,800,69x.x1 


900,800,69x.x1 


B10 


Hex Nut, 5/16-28 Center w/Flange (top 

hi nriD _ H rnn i n ^ 
i hi lyu ui up II IJ 


900,801, 02x.x1 


900,801 ,02x.x1 


900,801, 02x.x1 


900,801 ,02x.x1 














C2 


Flat Washer Door Hinge (Bottom) 


901,303,77x.x1 


901 ,303,77x.x1 


901 ,303,77x.x1 


901 ,303,77x.x1 


C10 


Washer, Flat 18 Gauge 


900,700, 83x.x1 


900,700, 83x.x1 


900,700, 83x.x1 


900,700, 83x.x1 


C11 


Flat Washer, 14 Gauge 5/16"-3/8"x7/8" 


900,700,08x.x1 


900,700,08x.x1 


900,700,08x.x1 


900,700,08x.x1 














E2 


Carriage Bolt, 1/4-20x1 (Top Hinge) 


NA 


900,201, 17x.x1 


NA 


NA 


to 


uarriage doit i/4-^uxo/4 


onn oni ccv vi 
yuu,^ul jOdX.XI 


onn oni ccv vi 
yuUj^iul jubX.Xl 


onn om ccv vi 
yuu,^iul jOOX.Xl 


onn om ccv vi 
yuu,^iul jOOX.Xl 


E8 


Carriage Bolt, 1/4-20x1 1/4 (top hinge - 
drop in) 


900,201 ,85x.x1 


900,201 ,85x.x1 


900,201 ,85x.x1 


900,201 ,85x.x1 


E9 


Carriage Bolt, 1/4-20x5/8" 


800,303,1 9x.x1 


800,303,1 9x.x1 


800,303,1 9x.x1 


800,303,1 9x.x1 




Carriage Bolt, 1/4-20x1 1/4 (top hinge) 


900,201 ,23x.x1 


NA 


900,201 ,23x.x1 


900,201 ,23x.x1 














H5 


Retainer, Roller Pin 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 


900,900,90x.x1 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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REFRIGERATION SYSTEM 
(SECTION ONE) 





NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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REFRIGERATION SYSTEM 
(SECTION ONE) 



ITEM 








1 


C!nmnlptp Rpfrinprptinn ^\/Qtpm 
vjui i iuiclc nci 1 iy,ci cuiui i oyoLCiii 








*Domestic 1 203ft C-E 1 1 5/60 orior to 0401 -691 7 


609 046 20x x4 


609 046 20x x4 




*nnmpqtir 9001 H-F 1 1 5/60 0401 -6Q1 7 & hinhpr 

UU 1 1 ICOLIU OUU 1 W 1 1 1 O/UU Utu 1 Uvy 1 / CX 1 IIU 1 ICI 


60Q 047 1 0y y4 

VJV/vyjV/T^/ j I UA.At 


60Q 047 1 0y y4 




1/q up ppn-P40/50 "F" MPPPR-F IFH1 

I/O 1 1 I CC U C-T\JI OU 1 I 1 L-L-L- LJ 1 1 l_0 1 


60Q 040 P0y y9 

VJ V/ vy j V/T^ V/ j C- \J A . AO 


60Q 040 P0y y9 




1/q up ppf)-P40/50 "F" MPPPR-F All^ 

I/O 1 1 r CC xj C-T\JI OU 1 I 1 CCC LJ 1 / \ VJ O J 


60Q 040 90y y9 

VJVJ v7 , WtVJ , O W A . AO 


60Q 040 90y y9 

UUv7,U t tU,0 UA.AO 




1/q up ppf)-P40/50 "F" MPPPR-F f^FKh 

I/O 1 1 r CC xj C-T\JI OU 1 I 1 CCC LJ 1 VJ] 1 INI 


60Q 040 40y y9 

VJVJ Z) , W+VJ , "-r\J A . AO 


60Q 040 40y y9 

UUv7,U t tU, t tUA.AO 


2A 


UUI 1 IUI COOUI 








*FFI1 2HRX 1 1 5/60 1 /9 HP (for 1 209ft^ 

rn i ^riDA i i j/uu i/o i i r mui icuoiij 


P.0P 501 74y y1 


80P 501 74y y1 




*ppM2HRX 1 15/60 1/? HP (fnr 90011 

rn i c i 1 1_> /\ i io/uu i/o i i r mui ouu i J 


NA 


80P 501 74y y1 




pen 2HRK 220/50 1 /9 HP 

1 1 1 ICI 1 LJ 1 \ CCU/ OU I/O 1 1 1 


P.0P 50P 1 7y y1 

UULgJUL, I / A. A I 


80P 50P 1 7y y1 

UULgJUL, I / A. A I 


2B 


r.nmnrpQQnr 1 ppH HprnpQQ fNnt 9hnwn^ 
vjui i cooui lcqu ncii 1 ICOo ^IMUl oiiuvviiy 








1 1 5/60 M P0PHR-R 

1 1 yJl VJVJ ^ 1 CVJC V_y LJ l_ J 


Q04 Q00 61 y y1 

v7VJ" j vy VJVJ j VJ I A. A I 


Q04 Q00 61 y y1 

v7wTj\7UU,U I A. A I 




Furnnp MPPPR-F IFH1 

1 U 1 UUC I 1 C C C LJ 1 1 1 \J 1 


R04 Q05 9Py y1 

OUt, v7VJO,OtiA.A I 


804 Q05 9Py y1 




\FCA M222R-F ANSI 

1 1 V_y A\ 1 1 CCC LJ 1 /\ vJ O J 


804 Q04 4Qy y1 


804 Q04 4Qy y1 




PPO/50 MPPPR-F f^FKh 

CCVJ/ O VJ I 1 CCC LJ 1 VJ 1 IN) 


Q04 Q00 61 y y1 

v7U t t,v7UU,U I A. A I 


Q04 Q00 61 y y1 

v7U t t,v7UU,U I A. A I 




uui i iui cooui iviuui mi ly vji ui i n i icl ^tJiciurvy 


Q0P 000 57y y1 

v7Ut,UUU, J / A. A I 


Q0P 000 57y y1 

vyU^,UUU,0# A. A I 


2D 


OUI 1 l|JI COOUI 1 VIUU 1 1 LI 1 IU, OIIIJ 


Q00 Q01 RRy y1 

\7UUj\7U I jOOA.A I 


Q00 Q01 88y y1 

vyUU,vyU I ,OOA.A I 


2E 


nnmnrpQQnr Grnrnrnpt Plun Pla^tir 


901 803 91 x x1 


901 803 91 x x1 


9A 


*Hnnrlpn<;pr Ra<;p Platp fnr 1 P09 

oui iuci loci uaoc r icuc iui iluj 


4Q1 040 P5y y9 


4Q1 040 P5y y9 




*P.nnHpnQpr Rpqp Platp fnr 9001 
wui iuci ioci uaoc r icuc iui ouu i 


NA 


69Q 040 OPy y9 

UvJJjUtUjUtA.AO 


9R 

O LJ 


C^nnHpnQpr Fpn Mntnr Aqq\/ 
oui iuci ioci i di i iviului / \ooy . 








*1 1 5/60 fnr 1 P09 

I IO/UU IUI I CUO 


4Q1 040 P0y y9 


4Q1 040 P0y y9 




*1 1 5/60 fnr 9 001 

I I O/ UU I Ul O UU I 


NA 


TBD 




PPO/50 

CCVJ/ OVJ 


4Q1 140 90y y9 

T^vy I j I T^UjOUA.AO 


4Q1 140 90y y9 

T^vy I , I T^UjOUA.AO 


9n 


CinnHpnQpr Fpn Mntnr Rrpnkpt f"A" Frpmp^ 

UUI IVJCI IOCI 1 Cll I IVIVJLVJI LJI dUrVCl I r\ 1 ICIIIICJ 








*1 1 5/60 fnr 1 P09 

I IO/UU IUI I CUO 


804 500 67y y1 

OUt^jOUUjUi A. A I 


804 500 67y y1 

OV/t,JuU,U / A. A I 




*1 1 5/60 fnr 9001 

I IO/UU IUI OVJVJ I 


NA 


801 906 69y y1 

OU I jOUUjUOA.A I 




PPO/50 

CCVJ/ OVJ 


804 500 70y y1 

OUtjJUU, / UA.A I 


804 500 70y y1 

OUt - , OUU, / UA.A I 


9D 


C!nnHpnQpr Fpn RIpHp 

V/UI IUCI IOCI 1 Cll 1 LJIdUC 








*AII 9tvlpq FYft70n\A/P5 c ; fnr 1 P09 

/VII OIVICO 1 I O/ Uw v VlJO IVJI 1 lUJ 


800 1 09 97y yP 

OUU, I UO,0/ A.A^ 


800 1 09 97y yP 

OUU, I UO,0/ A.A^ 




*AII 9tvlpq FVQ00n\A/909 fnr 9001 

/\l 1 OlylCO l \f v y \J\J\D IOI OVJVj 1 


NA 


801 906 65y y1 

OU I ,OUU,UOA.A I 


4A 


Drpin Ppn Aqq\/ \a// FihprnlpQQ ^npkprQ 
lj i cii 1 1 r en i rAooy . vv/ i luciyicioo oucirvcio 


4Q1 000 1 0y y9 

T^vy I jUUUj I UA.AO 


805 800 71 y y1 

OUO,OUU, / I A. A I 


4B 


Drpin Ppn PIPQtin \a// FinnprQ ^Mnt 9hnwn^ 
u i cii 1 1 rciiij r i cio iiu vv/ i iiiljcio unvji oiivjvvin 


801 804 P4y y1 

OU I lOUtittA.A I 


801 804 P4y y1 

OU I ,OUt,ttA.A I 


4C 


Rnakpr^ Fihprnla^^ M4 rpnuirpfh 


905 800 69x x1 


905 800 69x x1 


5A 


Ingress Guard 


594 5 041 ,40x.x3 


594 5 041 ,40x.x3 


5B 


Rear Condensate Plate 


801,903,52x.x1 


801,903,52x.x1 


6A 


Drain Tube 


801,806,05x.x1 


801,806,05x.x1 


6B 


Drain Tube Nut 


900,301 ,79x.x1 


900,30 1,79x.x1 


7A 


Drain Hose 


901,900,50x.x1 


901 ,900,50x.x1 


7B 


Drain Hose Clamp 


900,901 ,03x.x1 


900,901 ,03x.x1 


8 


Main Wiring Harness (Detachable) 








United States & Mexico 


804,902,22x.x1 


804,91 7,26x.x1 


9 


Power Cord (Detachable) 


804,91 7,28x.x1 


804,91 7,28x.x1 



'Exceptions : 0572 through 0580 - 691 7 ; 0001 through 0286 - 6920 ; 0256 through 0270 - 6923 

Use the Domestic 3001 1 1 5/60 Unit. 

NA = Not Applicable 34 
Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 



REFRIGERATION SYSTEM 

(SECTION TWO) 




Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 



REFRIGERATION SYSTEM 
(SECTION TWO) 



9 


Fan Housing Assy. 






Assy., Housing Fan (Wide) 


609,044,80x.x1 


609,044,80x.x1 




Assy, Fan Evaporator Energy Star 0197-6978CC & higher 


N/A 


646,040,40x.x3 


10 


Temperature Sensor (Encapsulated) 


804,91 9, 35x.x1 


804,91 9, 35x.x1 


10A 


Temp Sensor Harness 


804,91 7,41 x.xl 


804,91 7,41 x.xl 


10B 


Cover, Temp Sensor HVV 


631,001,42x.x3 


631,001,42x.x3 


1 1 


*Condenser Fan Shroud for 1203 


491 ,040,1 1x.x3 


491 ,040,1 1x.x3 


*Condenser Fan Shroud for 3001 


NA 


640,040, 02x.x3 


12 


Overload - Relay Cover Assy. 






Domestic 


802,501 ,77x.x1 


802,501 ,77x.x1 


12A 


Relay 






Domestic Models Embraco 1 .351 .605 


802,502,1 3x.x1 


802,502,1 3x.x1 


12B 


Overload 






Domestic Models 


802,502,1 0x.x1 


802,502,1 0x.x1 


12C 


Cover 


802,501 ,86x.x1 


802,501 ,86x.x1 


13 


Dryer 






.054 Outlet 4AXH7 


802,401 ,29x.x1 


802,401 ,29x.x1 


14 


Condenser 






*3 FPI for 1203 


802,600, 68x.x1 


802,600, 68x.x1 


*1.3 FPI for 3001 


NA 


802,600,69x.x1 


15 


Evaporator (short) 






CW01655 (1/3 HP) 


802,600,37x.x1 


802,600,37x.x1 


16 


Accumulator 






1/3 HP 


802,400,46x.x1 


802,400,46x.x1 


17 


Capacitor, Start 






Domestic, 233-280MFD / 1 15V 60 Hz (FOR 1/3 HP) 


802,501 ,21 x.xl 


802,501 ,21 x.xl 


17A 


Capacitor, End Cap Bottom Hole (Not Shown) 






Domestic 


802,501, 18x.x1 


802,501, 18x.x1 


17B 


Capacitor Assembling Bracket (Not Shown) 






Domestic 


802,501, 87x.x1 


802,501, 87x.x1 


18 


Cover, Embraco (Not Shown) 






x.x5x.x04 Short (Domestic) - 1/3 HP 


802,501 ,86x.x1 


802,501, 86x.x1 


x.x5x.x00 Long (220/50) - 1/3 HP 


802,501 ,95x.x1 


802,501, 95x.x1 


19 


Top Evaporator Cover 


609,050,06x.x3 


609,050,51 x.x3 


20 


Temp Control Plate 


NA 


491 ,070,08x.x3 


21 


GE Temp Control 


NA 


802,800,58x.x1 


22 


Silencer 


902,1 00,29x.x1 


902,1 00,29x.x1 


23 


Choke Energy Star 0197-6978CC & high 


NA 


804,920,41 x.xl 



'Exceptions : 0572 through 0580 - 691 7 ; 0001 through 0286 - 6920 ; 0256 through 0270 - 6923 

Use the Domestic 3001 1 1 5/60 Unit. 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



MISC. LABELS 



1 


Labels 












Price Label Sheet 


803,861 ,87x.x1 


803,861 ,87x.x1 


n n n n n -4 n ~ 7. . . . 4 

803,861 ,87x.x1 


c\r\r\ c\r^A ~ 7. . . . 4 

803,861 ,87x.x1 




HVV Programming (English) 


c\r\r\ r\~7 r\ nr. . . . 4 

803,870,25x.x1 


c\ r\r\ c\~7 r\ nr.. . . 4 

803,870,25x.x1 


n n n c\~7 r\ nr.. . . 4 

803,870,25x.x1 


803,870,25x.x1 




SBC Programming 


803,870,25x.x1 


c\ r\r\ c\~7 r\ nr.- . . 4 

803,870,25x.x1 


nnn n ~ 7 n nr. . . . 4 

803,870,25x.x1 


803,870,25x.x1 




Package Set-Up Guide Domestic (Non Coke) 


nr\f% c\ a r\ a 4 . . . . 4 

803,849,1 1x.x1 


n n n c\ a r\ a 4 - - . . 4 

803,849,1 1x.x1 


n n n c\ a r\ a 4 . - . . 4 

803,849,1 1x.x1 


803,849,1 1x.x1 




Label, Light Relay 


c\r\r\ c\r^r\ no,. . . 4 

803,860,68x.x1 


n n n nnn n n . . . . 4 

803,860,68x.x1 


n n n nnn n n . . . . 4 

803,860,68x.x1 


803,860,68x.x1 




Label, Fan Relay 


803,860, 69x.x1 


803,860, 69x.x1 


803,860, 69x.x1 


803,860, 69x.x1 




Label, Compressor Relay 


803,860, 70x.x1 


803,860, 70x.x1 


803,860, 70x.x1 


803,860, 70x.x1 




Close Gate Sign 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 


805,029,45x.x1 




Warning: Do Not Tilt 


803,868, 29x.x1 


803,868, 29x.x1 


803,868, 29x.x1 


803,868, 29x.x1 




1 34A Removable Substance 


903,833, 54x.x1 


903,833, 54x.x1 


903,833, 54x.x1 


903,833, 54x.x1 




Money Removed Daily 


903,805,70x.x1 


903,805, 70x.x1 


903,805, 70x.x1 


903,805, 70x.x1 




Power Disconnect, Warning 


803,857,01 x.xl 


803,857,01 x.xl 


803,857,01 x.xl 


803,857,01 x.xl 




Power Supply Cord Label 


803,834,65x.x1 


803,834,65x.x1 


803,834,65x.x1 


803,834,65x.x1 




Skid Removal 


903,828, 70x.x1 


903,828, 70x.x1 


903,828, 70x.x1 


903,828, 70x.x1 




Coin Mechanism Label 


803,863,59x.x1 


n n n n n n r n . . . . 4 

803,863,59x.x1 


n n n n n n j~ r\. . . . 4 

803,863,59x.x1 


803,863,59x.x1 




i~~ . . i — u i i — r\ A 

Fuses F1 -lamp, F2-6A 


O /"\ O ft A n f\ 4 . . . . 4 

803,843,91 x.xl 


n n n c\ a n n -4 . . . . 4 

803,843,91 x.xl 


803,843,91 x.xl 


c\r\fk c\ a r\ 4 ~ . . . 4 

803,843,91 x.xl 




Mercury Notice Label 


803,860,59x.x1 


c\r\r\ nnn r n . . . . 4 

803,860,59x.x1 


803,860,59x.x1 


803,860,59x.x1 




Notice - No Refund Label 


803,860,53x.x1 


c\r\r\ nnn r n . . . . 4 

803,860,53x.x1 


803,860,53x.x1 


803,860,53x.x1 




Sold Out / Ready to Vend Light Switch Label 


803,863,63x.x1 


c\r\r\ n n n n n . . . . 4 

803,863,63x.x1 


803,863,63x.x1 


c\r\n 00.. ..a 

803,863,63x.x1 




Motor Cover Label 


803,863, 09x.x1 


c\r\r\ n n n n n . . . . 4 

803,863,09x.x1 


803,863,09x.x1 


803,863,09x.x1 




Button & Stack Label 


803,867,45x.x1 


c\r\r\ n n n n -4 . . . . 4 

803,863,61 x.xl 


803,863,61 x.xl 


803,863,61 x.xl 




Button Decal 


803,869, 25x.x1 


NA 


NA 


NA 




Important Load Instructions 


803,860,71 x.xl 


803,860,71 x.xl 


803,860,71 x.xl 


803,860,71 x.xl 




Caution & Fuse Label 


803,857,06x.x1 


803,857,06x.x1 


803,857,06x.x1 


803,857,06x.x1 




Pepsi Medallion 


803,864,94x.x1 


803,864,94x.x1 


803,864,94x.x1 


803,864,94x.x1 




Mtn. Dew Medallion 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


803,864,95x.x1 


2 


Wiring Diagram HVV Pepsi - 12 Select 


803,864,29x.x1 


803,863,07x.x1 


803,864,29x.x1 


803,864,29x.x1 


3 


Pepsi Domestic Bottle Side Decal 72x25.25 


803,861 ,85x.x1 


803,861 ,85x.x1 


803,861 ,85x.x1 


803,861 ,85x.x1 


4 


Installation & Setup Guide 


903,901 ,60x.x1 


903,901, 60x.x1 


903,901 ,60x.x1 


903,901 ,60x.x1 


5 


Technical Manual 


803,903,1 2x.x1 


803,903,1 2x.x1 


803,903,1 2x.x1 


803,903,1 2x.x1 


6 


Trifold Brochure Electronic Door Lock 


803,903,23x.x1 


803,903,23x.x1 


803,903,23x.x1 


803,903,23x.x1 


7 


Service Notice 34 HVV Electronic Door Lock 


803,903,22x.x1 


803,903,22x.x1 


803,903,22x.x1 


803,903,22x.x1 


8 


HVV Override Switch Kit (does not work in DP 
SL5) 


626„020,44x.x4 


NA 


626„020,44x.x4 


626„020,44x.x4 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



DOMESTIC SIGNS & SIDE DECALS 
(Contact Parts Department for any not listed) 



ITEM 












3 


Pepsi Side Decals 












Pepsi Domestic Bottle 72 x 25.25 


803,861 ,85x.x1 


803,861 ,85x.x1 


803,861 ,85x.x1 


803,864,64x.x1 




Mountain Dew 


803,864,92x.x1 


NA 


803,864,92x.x1 


803,864,93x.x1 


4 


Top Sign 












Pepsi 


805,032,63x.x1 


805,032,65x.x1 


805,032,65x.x1 


805,032,66x.x1 




Mountain Dew 


805,032,74x.x1 


805,031, 44x.x1 


805,031, 44x.x1 


805,031, 45x.x1 


5 


Bottom Sign 












Pepsi 


805,032,46x.x1 


805,031, 34x.x1 


805,031, 34x.x1 


805,031, 34x.x1 




Mountain Dew 


803,032,75x.x1 


805,031, 46x.x1 


805,031, 46x.x1 


805,031, 46x.x1 



Domestic Flavor Cards 

(Contact Parts Department for any not listed) 



ITEM 


DESCRIPTION 




1 


Flavor Card Kit - includes 2 
Pepsi, Diet Pepsi, Mt Dew, & 
Auquafina and 1 Code Red Mt 
Dew, Diet Mt Dew, Sierra Mist, 
Pepsi One, Wild Cherry, Mug, 
Lipton, Orange, Dole Orange, 
Dole Apple, Fruitworks Pink 
Lemon, Fruitworks Straw 
Melon, Fruitworks Peach 
Papaya, Fruitworks Tangerine, 
7 Up, & Dr Pepper 


803,865,33x.x4 


803,865,33x.x4 


803,865,33x.x4 


803,865,33x.x4 


2 


Pepsi 


803,863,88x.x1 


803,863,88x.x1 


803,863,88x.x1 


803,863,88x.x1 


3 


Diet Pepsi 


803,863,90x.x1 


803,863,90x.x1 


803,863,90x.x1 


803,863,90x.x1 


4 


Mtn Dew 


803,863,91 x.xl 


803,863,91 x.xl 


803,863,91 x.xl 


803,863,91 x.xl 


5 


Aquafina 


803,863,96x.x1 


803,863,96x.x1 


803,863,96x.x1 


803,863,96x.x1 















NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 



SCREWS & NUTS 





NA = Not Applicable 39 
Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 



SCREWS & NUTS 



ITEM 


PART NUMBER 


PART NAME AND DESCRIPTION 


A1 


900,301 ,70x.x1 


Screw, Phil Pan Swage Form #6 - 32 x 3/8" 


A2 


900,301 ,64x.x1 


Screw, Phil Pan Swage Form w/washer #8 - 32 x 1/2" 


A3 


900,301, 83x.x1 


Screw, Phil Pan Swage Form #1 - 32 x 5/1 6" 


A4 


900,301, 50x.x1 


Screw, Phil Pan w/out washer, #8 - 18 x 1/2" 


A5 


900,301 ,97x.x1 


Screw, Phil Pan Swage Form #8 - 32 x 1/4" 


A6 


900,300,47x.x1 


Screw, Vend Motor, #4-24 x 3/4" Single Switch (NOT USED) 


A7 


900,301, 82x.x1 


Screw, Vend Motor, #4-24 x 1 1/16" Double Switch (NOT USED) 


A8 


900,301 ,61 x.xl 


Screw, Vend Motor, #4-24 x 1 1/2" Triple Switch (NOT USED) 


A9 


900,301 ,56x.x1 


Screw, Phil Pan Cutting #8 - 32 x 3/8" 


A10 


900,201, 31 x.xl 


Screw, Machine, #6 - 32 x 1 1/4" 


A11 


900,301, 97x.x1 


Screw, Phil Pan Sems #8 - 32 x 1/4" 


A12 


900,301 ,85x.x1 


Screw, Phil Thread Form #8 - 32 x 5/8" 


A13 


900,300,1 6x.x1 


Screw, Phil Head Truss #6 x 3/8" 


A14 


900,301, 81x.x1 


Screw, Phil Pan Form #10 - 32 x 1 1/4" 


A15 


900,201, 14x.x1 


Screw, Machine Truss, #10 - 32 x 1/2" 


A16 


900,301 ,65x.x1 


Screw, Phil Pan Sems with washer, #8 - 18 x 1/2" 


A17 


900,302,01 x.xl 


Screw, Self Tapping, 1/4 - 20 x 5/8" 


A18 


900,301, 69x.x1 


Screw, Hex Head Swage Form #8 - 36 x 3/8" 


A19 


900,901 ,51 x.xl 


Screw, Phil Pan Tapping #1 - 32 x 5/8" 


A20 


900,201 ,22x.x1 


Screw, Machine Phil Pan #8 - 32 x 3/4" 


A21 


900,301, 98x.x1 


Screw, Phil Pan Shoulder #8 - 18 x 1/2" 


A22 


900,301 ,84x.x1 


Screw, Phil Pan #8-18x1/2" 


A23 


900,500,26x.x1 


Shoulder Screw 1/2" Long 


A24 


900,201, 13x.x1 


Screw, Hex Head 


A25 


900,301, 73x.x1 


Screw, Tap 1/4-20x1 " Type F 


A26 


800,303,1 5x.x1 


Screw, Phil Pan #8-18x3/4" 


A27 


800,303,1 8x.x1 


Screw, Truss Type 23 #8-32x1/2 


A28 


900,301 ,94x.x1 


Screw, Phil Flat 23B #10-32x1/2" 


A29 


900,201 ,44x.x1 


Screw, Machine Brass #6-32x1/4" 


A30 


900,301 ,99x.x1 


Screw, Plastic 8 -hi/low x 1 1/4 


A31 


900,301 ,55x.x1 


Screw, Phil Pan Swage Form #8-32x1/2" 


A32 


900,303,08x.x1 


Screw, Hex Washer Type 1 #8-32x3/8" 


A34 


800,303,22x.x1 


Screw, Phil Pan #6-20x3/8 


A35 


900,302,02x.x1 


Screw, Self Tapping, #8-18x3/4 


A36 


900,201, 86x.x1 


Screw, Phil Pan Head #6-32x1/4" 








B1 


900,800,65x.x1 


Keps Nut, #10-32 


B2 


900,800,67x.x1 


Keps Nut, 1/4-20 


B3 


900,800,50x.x1 


Keps Nut, #8 - 32 


B4 


900,800,69x.x1 


Keps Nut, Top Door Hinge, 3/8-16 


B5 


900,800,85x.x1 


Speed Nut 


B6 


900,800,49x.x1 


Keps Nut, #6 - 32 


B7 


900,800,51 x.xl 


Elastic Stop Nut, #8 - 32 


B8 


900,800,81 x.xl 


Hex Nut 8-32 


B9 


900,902,37x.x1 


Push Nut, Acorn Type 


B10 


900,801, 02x.x1 


Hex Nut 5/16-18 


B11 


900,800,81 x.xl 


Hex Nut, Flange with Serrations 8-32 



NA = Not Applicable 

Part numbers subject to change without notice. 
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PARTS LIST 

WASHERS, BOLTS, & MISC. HARDWARE 




NA = Not Applicable 41 
Part numbers subject to change without notice. 



PARTS LIST 



WASHERS, BOLTS, & MISC. HARDWARE 



ITEM 


PART NUMBER 


PART NAME AND DESCRIPTION 


C1 


900,700,60x.x1 


Washer, Delrin .047 Thick 3/8"IDx5/8"OD 


C2 


901,303,77x.x1 


Washer, Door Hinge 


C3 


901,503,06x.x1 


Washer, Flat #2949 (T-Handle) 


C4 


901,503,08x.x1 


Washer, Hex #29-34 (T-Handle) 


C5 


900,700,36x.x1 


Lockwasher, Split 3/8" 


C6 


900,700,89x.x1 


Lockwasher, Shakeproof 5/8" (1 132-00-00-0551) 


C7 


900,700,02x.x1 


Steel Washer, 18 Gauge (1/2"x3/16") 


C8 


900,700,62x.x1 


Washer, Shakeproof (461 0-1 6-01 -0551 ) 


C10 


900,700,83x.x1 


Washer, Flat 18 Gauge (17/64""IDx5/8"OD) 


C11 


900,700,08x.x1 


Washer, Flat 14 Gauge (5/1 6"-3/8"x7/8") 


C12 


801,902,48x.x1 


Nylon Spacer 




900,701, 05x.x1 


Washer Flat (.343"ID x .688" OD .6T) 


D1 


900,400,43x.x1 


T-Bolt, #8 - 32 x 1 " (obsolete) 


D2 


900,400,41 x.xl 


T-Bolt, #8 - 32 x 1 3/8" 


D3 


900,40x.x5x.x1 


T-Bolt, #8 - 32 x 3/4" 


D4 


900,400,45x.x1 


T-Bolt, #8-32x1/2" 


E1 


900,400,44x.x1 


Refrigeration Bolt, 3/8-16x1" 


E2 


900,201, 17x.x1 


Carriage Bolt, 1/4 - 20 x 1" 


E3 


900,201, 23x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x 1 1/4" 


E4 


900,201 ,45x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x 1/2" 


E5 


900,201 ,54x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x3/8" 


E6 


900,201 ,56x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x3/4" 


E7 


900,303,1 2x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x5/8" (obsolete) 


E8 


900,201 ,85x.x1 


Carriage Bolt, 5/16x18x1 1/4" Top Hinge (drop in) 


E9 


800,303,1 9x.x1 


Carriage Bolt, 1/4-20x5/8" 


E10 


900,202,04x.x1 


Carriage Bolt, 1 / 4 -20x1/2" (red) 


F1 


901,100,43x.x1 


Pop Rivet, Aluminum 1/4" 


F2 


901,100,44x.x1 


Drive Rivet, #38-108-06-13 1/4" dia. 


F4 


901,100,54x.x1 


Pop Rivet, Black 1/8" 


F5 


901,100,61x.x1 


Pop Rivet, Steel (Zinc Plated) 1/8" 


F6 


901,100,53x.x1 


Pop Rivet, Aluminum 1/8" 


F7 


901,100,60x.x1 


Pop Rivet, Steel (Zinc Plated) 3/16" 


H1 


900,902,1 3x.x1 


Christmas Tree Clip #354280307-00 (NOT USED) 


H2 


900,901, 89x.x1 


Tinnerman Clip, Fan Shroud (C5207-014-3B) 


H3 


900,401 ,09x.x1 


Grommet, Bk. Rubber #97 


H4 


901,503,07x.x1 


E-Ring #31-30 


H5 


900,900,90x.x1 


Retainer, Roller Pin 


H6 


900,902,1 8x.x1 


Tinnerman Clip 


H7 


801, 807,01 x.xl 


Hole Plug, Snap in - 1 1/4 


H8 


901,806,77x.x1 


Grommet, Admiral #B53351 


H9 


902,1 00,29x.x1 


Silencer 


11 


804,601 ,45x.x1 


#6 Terminal Ring Crimp 1 6-1 4 AWG 


12 


801,902,48x.x1 


Nylon Spacer used on Coke D/O Boards 


13 


801, 809,1 2x.x1 


Velcro Blocks 


14 


801,807,49x.x1 


Vender Defender Clamp 
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WASHERS, BOLTS, & MISC. HARDWARE 



ITEM 


PART NUMBER 


PART NAME AND DESCRIPTION 


15 


901,901,89x.x1 


Clamp, Cable 1 " Heyco 3390 


16 


900,901, 79x.x1 


Clamp, Nylon 5/16" Black Heyco 3355 or Dennison 10159 


17 


900,901 ,80x.x1 


Clamp, Nylon 1/2" Heyco 3328 


18 


901,901,06x.x1 


Hand Tie, x.x" 


19 


901, 902,01 x.x1 


Wire Tie, 7 1/2" 


110 


901,901,00x.x1 


Wire Ties, 4" 


111 


901,900,55x.x1 


Clamp, Nylon 3/4" Heyco 3382BL 


112 


901,902,83x.x1 


Cable Tie, x.x" 


113 


900,902,1 4x.x1 


Canoe Clip #254-090-301 -00-01 08 



ELECTRONICS & COMPONENTS 



ITEM 






HT3 


1 


Electronic Lock Assembly 


805,202,44x.x1 


805,202,44x.x1 


2 


Electronic Lock Light Pipe 


801,814,19x.x1 


801,814,19x.x1 


3 


Machine Controller 


804,91 8,1 5x.x1 


NA 


4 


Machine Controller Base 


801,813,45x.x1 


NA 


5 


Machine Controller Cover 


631,000,68x.x3 


NA 


6 


Universal Controller 


804,91 6,31 x.xl 


NA 


7 


Display (Vacuum Fluorescent) 


804,91 8,69x.x1 


804,91 8,69x.x1 


8 


Transformer 


804,909,80x.x1 


804,909,80x.x1 


9 


Machine Controller EPROM 


804,91 7,61 x.xl 


NA 


10 


Universal Controller EPROM 


804,91 7,25x.x1 


NA 


11 


Fuse 6 Amp (F2) 


804,91 0,93x.x1 


804,91 0,93x.x1 


12 


Fuse 1.6 Amp (F1) 


804,800,71 x.xl 


804,800,71 x.xl 


13 


Control Board Assy. HT3 


NA 


631,053,30x.x3 


14 


HT3 Eprom Control Board 


NA 


804,91 9,24x.x1 


15 


Override Switch Kit (does not work w/ DPSL5) 


626,020,44x.x4 


626,020,44x.x4 


16 


HVV SBC 6 mp Fuse 


804,920,44x.x1 


804,920,44x.x1 


17 


Battery 3V (CR2032) Lithium 


804,920,45x.x1 


804,920,45x.x1 


18 


Environmental Control Kit 


631,004,00x.x4 


631,004,00x.x4 
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